WikipediA 

Wikang Yoruba 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Yoruba (Ingles pronuneiation: /' jDrUb3/;^ Yor. 
ede Yoriiba ) ay isang wika na sinasalita sa kanlurang 
Aprika, kabilang na lang sa Nigeria. Ang mga bilang ng 
mananalita ng wikang Yoruba ay mahigit 30 milyonJ 1 ^ ^ 


Mga sanggunian 

1. Mikael Parkvall, "Varldens 100 storsta sprak 
2007" (The World's 100 Largest Languages in 
2007), in Nationaleneyklopedin 

2. Laurie Bauer, 2007, The Linguisties Student’s 
Handbook, Edinburgh 

3. Metzler Lexikon Spraehe (4th ed. 2010) 
estimates roughly 30 million based on earlier 
estimates and population growth tigures 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa 
pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Yoruba&action=edit) nito. 



Yoruba 

Ede Yoruba 

Sinasalitang katutubo lfe, Nigeria 

sa 


Etnisidad 

mga Yoruba 

Mga katutubong 
tagapagsalita 

28 milyon (2007)111 

Pamilyang wika 

Niger-Congo 


■ Atlantic-Congo 


■ Volta-Niger 


■ YEAI 


■ Yoruboid 


- Edekiri 


■ Yoruba 

Sistema ng pagsulat 

Latin (Alpabetong 
Yoruba) 

Yoruba Braille 

Opisyal na katayuan 

Opisyal na wika sa 

| | Nigeria 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-1 

y° 

ISO 639-2 

yor 

ISO 639-3 

yor 

Linggwaspera 

98-AAA-a 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Yoruba&oldid=1549066" 


Huling pagbabago: 06:36, 7 Marso 2017. 




























Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



